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B TypKMeHHH y MeflBe^KH oShkhobghhoh Gryllotalpa gryllotalpa L. obHapyjKGHO 
5 BHflOB HeMaTOfl, othochibjhxch K ceM. Thelastomatidae (Travassos, 1929) noflOTpHfta Oxyu - 
rata Skrjabin, 1923. IIphboahtch oimcaHHG n pncyHKH Tpex bhaob OKcnypaT. 
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B TypKMeHHH OKcnypaTH HaceKOMux 30 HacToarpero BpeMeHH hohth He 
H 3 yHajiHCB. B 1969—1974 rr. HaMH oScjieAOBaHO Ha cnoHTaHHy 10 3 apa;KeH- 
HOCTB HeMaTO^aMH 199 3K3. Me^Be^KH oSHKHOBeHHOH. QScjieAOBaHne HaCeKO- 
MHX npOBOAHJIOCB nyTeM HHAHBHAyaJIBHOrO BCKpLITHH no MeTOftHKe IlaBJIOB- 

CKoro (1967) h JIa3apeBCKon (1962). IIpH 3 tom b KHinenHHKe G . gryllotalpa 
6hjih o6Hapy>KeHbr cjieAyiorpHe bhah 
OKcnypaT. %;< 

1. Binema sp. Han^eH oahh 3K3eMHJinp 
caMH,a b J^eiiHay (3KCTeHCH bttoctl 0.5%). 

3tot 3K3eMnjiHp no cbohm Mop^ojiornne- 
ckhm npn 3 HaKaM oneHb 6jih3ok k B. binema Travassos, 

1925, KOTopnH 6 hji o6Hapy>KeH y G . europaea , G. he- 
xadactyla h Scaptericus borellii b McnaHHH h Bpa- 
3hjihh (h;ht. ho: CKpnSHHy h coaBT., 1966). 

OSHapyn^eHHLin 3K3eMHjinp OTjmnaeTCH ot ohh- 
caHHBix paHee caMpoB B. binema MeHtniHM KOJinne- 
ctbom npeaHajibHBix h nocTaHajiLHLix cocohkob, 

6 ojiee rjiy6oKon ctomoh h hckotopbimh aPYBhmh 
npH3HaKaMH. ,I(aeM onncaHne HaHAeHHoii HeMaTOAH h ^ 
npnBOAHM ee pncyHOK (puc. 1). 

Tejio KopoTKoe, TOJiCToe; AJiima 0.99 mm npn 
MaKCHMaJIBHOH IHHpHHe 0.11 MM. KyTHKyjia KOJIB- 
naTan; KOJiBnaTOCTB neTKO 3aMeraa Ha npoTHJKe- 


Phc. 1 . Binema sp. 
CaMeu;, oSmHH bha. 



hhh Bcero Tejia. JIaTepajiBHBie kpbijibh HaMH He oSHapyn^eHBi. 06 m;aH AJiHHa 
nHm;eBOAa 0.187 mm. ByjibSyc OKpyrjiBin, ero A^aMeTp 0.033 mm. Xboct 
0.088 mm ajihhoh, OKaHHHBaeTcn mnnoM. CnnKyjia OAHa, ee AJinHa 0.033 mm. 
HMeeTCH OAHa napa npeaHajibHBix h ABe napBi nocTaHajiBHBix cocohkob. 

2 . Thelastoma skrjabini Sergiev, 1923 . 7 caMOK oSHapyn^eHBi y oahoh 
MeABeAKH (aKCTeHCHBHOCTB 0 . 5 %), Ao6bITOH B BapA^KOyCKOM p-He (koji- 
xo 3 hm. ManaeBa). PaHee bha 6biji 3 aperHCTpnpoBaH y MeABeAOK CCCP (TypK¬ 
MeHHH), Hhahh h McnaHHH (h;ht.: no CKpaSmiy h coaBT., 1966 ). 

3. Psilocephala psilocephala Rao, 1958. HanAeHO 3 3 K 3 . caMOK y AByx 
ocoSen, ao6bitbix b ,IJenHay (3kct6hchbhoctb 1 %). Bha Ha TeppHTopnn 
CCCP perncTpnpyeTCH BnepBBie h G. gryllotalpa hbjihctch ajih Hero hobbim 
xo3hhhom. PaHee P . psilocephala oSHapynuiBajiH y G. africana h G. hexa - 
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dactyla tojibko b Hh^hh h Epa3Hjmn (ijht. no: CKpn6HHy n coaBT., 1966). 
IIocKOjiBKy oSHapyn^eHHBie HaMH oco6n ^aHHoro BH^a 3 HannTejiBHO otjih- 
naioTcn pa3MepaMH Tejia ot onncamiBix, mbi ^aeM nx ocHOBHBie Mop$ojiorn- 
necKne npn3HaKn n npnBO^HM pncyHOK (pnc. 2). JJjiHHa Tejia 4.6 — 5 mm. 
Ha rojiOBHOM Komje KyTHKyjia nonepenHo ncnepneHa, a ,n;ajiee rJia^Kan. 
CTOMa 0.088—0.090 mm ^jihhbi. ,D,jiHHa nnipeBOfta 0.449—0.494 mm, mnpnHa 
0.041—0.047 mm. EyjiB6yc oKpyrjiBin 0.089x0.091 mm. KjianaHBi b 6yjiB6yce 


6 



Pnc. 2. Psilocephala psilocephala Rao, 1958. 

a — nepejumft KOHeij, 6 — ninja, e — 3a;uHim KOHeij caMKH. 


xopomo bh,ii;hbi. HepBHoe kojibh;o Ha paccTOHHnn 0.315 mm ot rojioBHoro 
Komja. Xboct 0.095—0.104 mm .hjihhbi 3aKaHHHBaeTCH nranoBH^HBiM BBipocTOM, 
AJiHHa KOToporo 0.0315 mm. Hojioboh annapax jib(|)hbih. Hnn;a c rjia^Kon 

o6ojiohkoh, pa3Mep nx 0.065—0.068x0.034—0.036 mm, jie>KaT b MaTKe no- 

oji.HHonKe. 

4. Talpicola ornata (Travassos, 1925) Kloss, 1959. 2 caMKH o6Hapy>KeHBi 

y OftHOH MeABe^KH (OKCTeHCHBHOCTB 0.5%) b Hap^jKoy. Bha Ha TeppHTOpHH 
CCCP perncTpnpyeTCH BnepBBie. PaHee ero o6Hapy>KHBajiH y G. kexadactyla, 
G. gryllotalpa, G. africana h G. europaea b Epa3HjiHH, HcnaHnn, HpaHe, 
Hh^hh h Ha Ma,n;aracKape (h,ht. ho: CKpH6nHy h coaBT., 1966). OcHOBHBie 
npoMepBi caMOK coBna^aioT c yKa3aHHBiMH b onncaHHHX. 

5. Talpicola sp. 6 caMOK, He oTHeceHHBie hh k o^HOMy H3 h3bgcthbix 
BH,n;oB, o6Hapyn^eHBi y neTBipex Me^Be^oK (bkctghchbhoctb 2%), ,o;o6bitbix 
b Hap^jKoy. ripHBOftHM onncaHne h pncyHOK (pnc. 3). ,3,jiHHa Tejia 3.50 — 
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3.72 mm npn MaKCHMajitHon nmpnHe 0.37—0.38 mm. KyTHKyjia tojibko Ha'ro- 
jiOBHOMKOHpe HMeeT e,n;Ba 3aMeTHyio nonepenHyio HCHepHeHHOCTB. PoTOBoe ot- 
BepcTne c MajieHtKOH ry6Hon KopoHon. Gtomb KopoTKan, 0.013 mm. JJjimia 
nnmeBOAa 0.385—0.495 mm. Eyjii>6yc oKpyrjiLin, AnaMeTpoM 0.11 mm, 
c xopomo BLipa>KeHHLiMH KjianaHaMH. HepBHoe kojibijo jienuiT b nepe^Hen 
TpeTH nnmeBO^a. Xboct 0.99—0.108 mm, chjibho 3 aocTpeH, ero Kcrneii; nepe- 
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a — nepe^HHii KOHeij, 6 — ninja, e — 3ajjHHii KOHeij, z — rojioBHoft KOHeij caMKH. 


xoflHT b nrjiy, AJinna kotopoh 0.033 mm. ByjiBBa OTKptiBaeTCH Ha paccTo- 
hhhh 0.88 mm ot xBOCTOBoro KOHpa. Hnija jien^aT b Kancyjiax. Kansan Kan- 
cyjia njioTHo npnjieraeT k coceAHen. Pa3Mep HHijeBLix Kancyji 0.147—0.154 X 
X0.051—0.055 mm. 

Bee yKa3aHHLie bh^h, 3a HCKJnoHemieM Thelastoma skrjabini , BiiepBLie 
perncTpnpyioTCH b CCCP, h MeABeAKa oStiKHOBeHHaH ycTaHaBJiHBaeTCH 
AJih hhx, KpoMe T. ornata , hoblim xo3hhhom. 
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NEMATODES OF GRYLLOTALPA GRYLLOTALPA 
N. M. Minailova 
SUMMARY 

Binema sp., Thelastoma skrjabini Sergiev, 1923, Psilocephala psilocephala Rao, 1958, 
Talpicola ornata (Travassos, 1925) Kloss, 1959, Talpicola sp. were found in Gryllotalpa 
gryllotalpa of Turkmenia, 




